Ughdarras lonadail: Dùn Phris & Gall-Ghàidhealaibh 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 20,265 21,232 3,828 583 45,908 
1981 18,175 24,660 6,371 1,384 50,590 
1991 18,131 29,337 9,736 1,866 59,070 





